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HOBbltl nPE,HCTABHTEJIb POftA 
NEOXYSOMATIUM BALLESTEROS MARQUEZ, 

1945 (NEMATODA, COSMOCERCIDAE) — DAPA3HT 
BEPETEHHU, KABKA3A 

B. II. IHapnnao 

Hhcthtyt 30ojiornH AH YCCP, KneB 

IIpHBe^eHfci onncaHHe, pncyHKH h ^H$$epeHn;Hajii»HBiH AaarH03 HOBoro 
BH,n;a HeMaTo a napa3HTa BepeTeHnn; KaBKa3a. 

Neoxysomatium caucasicum sp. n« (cm. pncyHOK) 

X o 3 a h h: BepeTemuja oSBiKHOBeHHaa — Anguis fragilis L. 
JIoKajiH3ai];HH: KHineaHHK. MecTo oSHapyHCHna: A3ep- 
CaHAJKaHCKaa GGP (hoc. AcTapa, IIIyBn), Tpy3HHCKaa CGP (hoc. JlaroAexn, 
r. CyxyMH, r. HnaTypa), JJarecTaHCKaa ACGP (hoc. CoBeTCKoe). 

OnncLiBaeMLiH bha, cyn;a no BceMy, npHHaAaeauiT k o6bihhbim napa3HTaM 
BepeTemm; KaBKa3a, r^e oh oCHapyaseH hbmh y 10 H3 12 HCcaeAOBaHHBix 
xo3aeB npn hhtchchbhocth HHBa3HH 10—35 3K3. 

OnncaHHe. G a m e h; (10 9K3.). JJamia nojioB03pejiLix napa3HTOB 4.2 — 
4.6 mm, MaKCHMajitHaa innpnHa 0.18 — 0.19 mm. Kyranyaa c HeaoioH no- 
nepeaHOH ncaepaemiocTBio. Ha JiaTepajiLHBix h BeHTpaJiBHBix CTopoHax Teaa 
HMeioTca npo^oJiBHBie pa^Bi oaeHB Mejianx cocohkob. JIaTepaJiBHBie kpbijibh 
HaaHHaioTca Ha ypoBHe ocHOBaHna tjiotkh h, nocTeneHHo cyjnaacB, npocTH- 
paiOTca k 3a^HeMy KOHn;y Teaa. 

PoTOBoe oTBepcrae 0Kpy>KeH0 TpeMa ry6aMH, KOTopBie noAAep>KHBaiOTca 
BOJiHoo6pa3Ho H3orHyTBiM xHTHHH3npoBaHHBiM o6pa30BaHHeM h TpeMa 
CKJiepoTH30BaHHBiMH BBipocTaMH nnm;eBOAa, noAHHMaioiAHMHca AO ypOBHa 
Hapy>KHoro npaa poTOBoro oTBepcraa. B HapyamoM Kpyre Ha Aop30BeH- 
TpaJiBHOH ry6e — A®e napBi cnapeHHBix cocohkob, Ha BeHTpoJiaTepaJiBHBix — 
no oahoh nape Taanx >ne cocohkob h ho aM$HAe. TaoTKa 0.055 mm a^hhbi. 
IlHni;eBOA Ha 6oJiBHien aacTH c xapaKTepHon nonepeaHon pe6pHCTOCTBio, ero 
AJiHHa 0.69—0.71 mm. EyjiB6yc HMeeT THnnaHyio MBimeaHyio CTpyKTypy 
CTeHOK, ero mnpHHa 0.090—0.099 mm. HepBHoe kojibh,o HaxoAHTca 6jih3 
cpeAHen aacra ajihhbi nHm;eBOAa Ha paccToamra 0.33 mm ot nepeAHero Komja 
Teaa. OncKpeTopHoe oTBepcrae pacnoao>KeHo no3aAH HepBHoro KoaBija Ha 
paccToaHHH 0.40—0.48 mm ot nepeAHero KOHija. Xboct 0.11—0.13 mm ajihhh, 
cjierna H3orHyT BeHTpaJiBHo, oKananBaeTca HeSoJiBHiHM hihjiobhahbim ot- 

pOCTKOM. 

3aAHHH KOHen; HeceT Ha BenrpaaBHOH CTopoHe MHoroancJieHHBie cocoaKH. 
IIpeKJioaKaJiBHo pacnoao>KeHo He MeHee 10 nap cocohkob, paccToaHne MejKAy 
KOTopBiMH yBejiHHHBaeTca nnepeAH. OAHa napa cocohkob pacnoJiaraeTca 
aAKJioaKaJiBHo h inecTB nap — nocTKJioaKaJiBHO, A®e H3 kotopbix jiejnaT 
b 30He KJioaKH, aeTBipe (ABe BeHTpaJiBHBie h ABe JIaTepaJiBHBie) — 6jih3 KOHanKa 
XBocTa. CocoaKH A®yx BeHTpaJiBHBix nap MoryT pacnoJiaraTBca APY r 3a 
ApyroM, paAOM hjih ho AnaroHaan. B caMon 3aAHen aacra Teaa Ha BeHTpaaB- 
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0.13 mm 


hoh CTopoHe oT^eTjiHBo bh^hli KocLie MLiiiieHHLie th>kh, npocBeaHBaiom;He 
CKB03B KyTHKyJiy. 

CnHKyJILI OTHOCHTeJIBHO KOpOTKHe, 0.38—0.40 MM ftJIHHbl, npOKCHMaJIb- 
HLie kohu;li hx pacninpeHLi h yca>KeHH mgjikhmh SyropaaTbiMH BbipocTaMH, 
K KOTOpLIM npHKpenJIHIOTCH MbIHIIJbl-peTpaKTOpbl. Ha flHCTaJIbHbIX KOHIi;aX 
CHHKyJI HMeiOTCH HeBbICOKHe np03paHHLie KpLIJIBH, KOTOpLie He ftOCTHTaiOT 
KOHHHKa cnHKyji. Pyaea, 0.082 mm ^jihhli, c pacnmpeHHOH TpeyroJibHOH 
npOKCHMaJIBHOH HaCTBIO. CeMeHHHK KpyTO HOBOpaHHBaeT K3aAH Ha paCCTOH- 
HHH 0.50—0.77 MM OT OCHOBaHHH HHHi;eBOAa. 





6 

Neoxysomatium caucasicum sp. n. 

A — 3aaHHH kohcij caMija; E — nepeamm kohcij caMKH; B — 3aAHHH ko- 
Hep caMKH; r — rojiOBHOH kohcij (anHKajibHO); Jl — cnHKyjia. 



C a m k a (12 3K3.) . ^JiHHa Tejia 6.0—6.5 mm, MaKCHMajiLHaa HinpHHa 
0.31—0.33 mm. KyTHKyjia c Hearnon nonepeaHon HcaepaeHHocTbio h HecKOJib- 
khmh npoAOJiLHLiMH pHp;aMH MejiKHx cocohkob. CTpoemie ry6 H paCHOJIO- 
jKemie Ha hhx cocohkob Tanoe >Ke, Kan h y caMii;oB. JIaTepajiBHBie kpbijibh 
npOCTHpaiOTCH OT OCHOBaHHH TJIOTKH RO HIHJIOBH^HOrO XBOCTOBOTO OTpoCTKa. 
ITnmeBop; HMeeT Tanyio >Ke CTpyKTypy, Kan h y caMpa, ero AJiHHa 0.71 — 
0.77 mm, HinpHHa 6yjib6yca 0.11—0.12 mm. TjioTKa 0.055 mm ajihhbi. Hep- 
BHoe KOJibpo 0.35 mm, 3KCKpeTopHoe oTBepcTne 0.45—0.50 mm ot nepe^Hero 
KOHii;a. HaaajiLHaH aacTb KHineamiKa cjierKa pacninpeHa. Xboct 0.17 — 
0.18 MM ftJIHHLI, HJiaBHO HepeXOftHT B HeSoJIbHIOH HIHJIOBHflHblH OTpOCTOK. 

ByjibBa HaxoAHTca Ha paccToamm 2.0—2.6 mm ot KOHHHKa xBocTa. 
y3Kaa MbiineaHaa BarnHa, ajihhoh 0.49—0.66 mm, HanpaBJiaeTca BHaaaJie 
Bnepep; (npaMo hjih ho a yraoM), o6pa3yeT neTjiio h noBopaanBaeT K3ap;H, 
coep;HHaacb c #ByMa MeniKOBH^HbiMH MaTKaMH p;jihhoh 1.4—1.6 mm, pac- 
xop;am;HMHca b npoTHBonoJioambie CTopoHbi. Bjih3 cepep;HHbi ^jihhbi Ha Ka>K- 
ftOM HHHHHKe HaXOJJHTCH OKpyrJIblH CeMenpneMHHK. BhHHHKH npOCTHpaiOTCH 
HaBCTpeay p;pyr Apyry, 3axop;a cooTBeTCTBeHHo HHJKe h Bbirne ypoBHa ByjibBbi. 
y 3pejibix caMOK MaTKH 3anoJiHeHbi Sojibhihm KOJinaecTBOM hhh; pa3MepoM 
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0.080—0.082x0.049 — 0.050 mm. Hnii;a c HenoioH npo3panHOH oSojiohkoh 

H C(J)OpMHpOBaHHOH JIHHHHKOH. 

roJioTHn (Ne 11/1(5) h naparanti xpaHHTcn b 3ooJiorHnecKOM My3ee 

HHCTHTyTa 3oojiornH AH YGCP. 

fln jiepeHi^Ha JibHHH a h a r h o 3. Poa Neoxysomatium bkjiio- 
naeT a bb BHAa — A . brevicaudatum (Zeder, 1800) h A. contortum (Linstow, 
1906). nepBHH H3 hhx nmpoKo pacnpocTpaHemiBiH napa3HT KnmeHHHKa 
aM^nSna h penTHJiHH, oh perHCTpnpyeTCH name Bcero y BepeTeHHii; (3exHOB, 

1962; IHapmiJio, 1964; IHeBneHKo, 1963, 1965; Grabda-Kazubska, 1972; 
Schad, Kuntz and Wells, 1960). HaxoAKH y Apyrax bhaob penTHJiHH (y?KH, 
ra^ioKH) hbho cJiynaHHBie. Btopoh bha o0Hapy>KeH y >Ka6Bi Ha o. Kop$y 
h co BpeMeHH ero onncaHHH hobtopho He oTMenajicn. Onncamie BHAa oneHB 
KpaTKoe, pncyHOK cxeMaTHHHBin. 3AecB, oAHano, Ba>KHO noAnepKHyTB, hto 
no Rmme cnHKyji (1.98 mm) A. contortum He oTJinnaeTCH ot A . brevicaudatum . 
no pa3MepaM Tejia, CTpoeHHio hojioboh h HHmpBapHTejiBHOH chctcm h ApyrnM 
Mop<J)OJiorHHecKHM npn3HaKaM onHCBiBaeMBifi bha cxoAeH c A. brevicaudatum . 
OAHano Me>KAy hhmh hmciotch h neTKo BBipanceHHBie otjihhhh BHAOBoro 
paHra, no3BOJmioin;He HaAenmo AH$$epeHii;HpoBaTB 3 th bhabi. HanSoJiee 
oneBHAHBie pa3JiHHHH hpohbjihiotch b A^iHHe cnHKyji (0.38—0.40 mm y hobo- 
onHCBiBaeMoro BHAa npoTHB 1.5 — 1.9 mm y cpaBHHBaeMoro). HecKOJiBKO 
ycTynaeT no A^HHe h pyjien (0.082 mm npoTHB 0.088 mm), npnneM oTJiHnne 
npoHBJineTCH He tojibko b ero RJimie, ho (hto 6oJiee Banoio) b $opMe. Y A. cau- 
casicum npoKCHMajiBHan nacTB pyjiBKa HMeeT TpeyroJiBHyio $opMy, y A. bre¬ 
vicaudatum 3Ta nacTB pyjiBKa 3aKpyrjieHa. 

B CBH3H C 60 JIBHIHM pa3JIHHHeM B AJIHHe CHHKyJI y CaMIJOB 3THX BHAOB, 
oneHB neTKo npoHBjmeTcn pa3HHii;a h b A-^HHe BarnHBi y caMOK. Y A. bre¬ 
vicaudatum OHa AocraraeT 1.7 — 1.9 mm h o6pa3yeT oSbihho hockojibko ne- 
TejiB, TorAa Kan y N . caucasicum AJiHHa BarnHBi Bcero 0.49 — 0.66 mm; npn 
3tom OHa A^JiaeT BcerAa jihhib oAHy neTJiio. 

Mbi HMejin bo3mo>khoctb npoBecTH cpaBHeHHe paccMaTpHBaeMBix BHAOB 
Ha Sojibhiom MaTepnajie, hmcioiahmch b Harnen kojuickahh, h ybeAHTBCH 
b obBeKTHBHocTH o6Hapy>KeHHBix otjihhhh. CpaBHeHHio Sbijih HOABepTHyTBI 
TaK>Ke oco6h A. brevicaudatum H3 aMcjmbHH h penTHJiHH (BepeTeHHii;). Oho 
He BBIHBHJIO HHKaKHX CymeCTBeHHBIX MOp(j)OJIOrHHeCKHX OTJIHHHH Me?KAy 
napa3HTaMH 3thx A B yx rpynn xo3neB, hto jihhihhh pa3 AOKa3BiBaeT cnocob- 
hoctb A. brevicaudatum napa3HTHpoBaTB oAHOBpeMemio Kan y aM^nbHH, 
Tan h y penTHJiHH. 

B 3aKJnoneHHe otmcthm, hto A. caucasicum k HacTomn;eMy BpeMeHH 3a- 
perHCTpnpoBaH tojibko y BepeTeHHii; KaBKa3a, rAe oh obBineH. Ha ocTaJiB- 
hoh >ne nacTH apeajia BepeTeHHii;, KOTopan H30JinpoBaHa ot KaBKa3CKOH, 
BCTpenaeTCH HCKJiioHHTejiBHo A. brevicaudatum , hbjihhcb 3AecB oSbihhbim 
napa3HTOM 3thx nmepnii;. Bo3mo>kho HOBoonHcnmaeMBiH bha ne cneii;H$H- 
neH BepeTeHHijaM h napa3HTnpyeT oAHOBpeMeHHo, Kan 3to HMeeT MecTo 
y A. brevicaudatum , TaKJKe h y aM$n6HH KaBKa3a. 
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A NEW MEMBER OF THE GENUS NEOXYSOMATIUM 
BALLESTEROS MARQUEZ, 1945 (NEMATODA, COSMOCERCIDAE) 

A PARASITE OF SLOW WORMS OF THE CAUCASUS 

V. P. Sharpilo 
SUMMARY 

The paper presents a description, figures and differential diagnosis of a new nematode 
species, Neoxysomatium caucasicum sp. n., found in the intestine of slow worms of the Cau¬ 
casus. The new species differs from N. brevicaudatum (Zeder, 1800), a widely distributed 
parasite of amphibians and reptiles, slow worms in general, of Europe by the length of 
spicules, gubernaculum shape, length of vagina and other characters. 



